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Gemeente Heerlen - aanvraag omgevingsvergunning: het aanbrengen van 
een gedeeltelijke Ie verdiepingsvloer DC Medtronic Heerlen, Earl Bakkenstraat 
10 te Heerlen 

Het college van Heerlen ontving de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning: 

het aanbrengen van een gedeeltelijke Ie verdiepingsvloer DC Medtronic Heerlen, Earl Bakkenstraat 
10, 6422 PJ te Heerlen (datum besluit 30-05-2016 , dossiernummer Z-16115228 ) 

Deze publicatie geeft bekendheid aan dat genoemde melding is ingediend. Meer informatie krijgt u bij 
de gemeente Heerlen, bel 14 045. Vanuit het buitenland is het telefoonnummer + 31 45 5 60 50 40. 

Pak het dossiernummer van de betreffende aanvraag erbij, dan kunnen wij u sneller helpen. 
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